JOZEF ZELENKA 


po długiej chorobie, zmarł dnia 8 marca 1902 w Krze- 
szowleach w 37 roku życia. 


Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek dnia 10 marca 1902 o godzinie 3 popołudniu 
z domu żałoby wprost na cmentarz. 


Nabożeństwo żałobne 


we wtorek dnia 11 marca o godzinie 8 rano w kościele parafialnym w Krzeszowicach, 


na które zaprasza Krewnych i Przyjaciół 


Rodzina. 
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